Za spoköj dusz $. p. 


1 Bigów ZOFII BIEŻANOWSKIEJ 
STANISŁAWA BIEŻANOWSKIEGO 


emer. dyrektora gimnazjum 
odprawione zostanie 


w niedzielę dnia 9 stycznia 1944 roku o godzinie 9 rano 
w kościele św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamiają dzieci 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


Jana Wolnego Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikolajska 13. 
Kraków, pl. Szczepańskiel. 2. T 103-31, 


